
GRUNDIG (Radio Werke GmbH) - Mod. AM/FM 8055/56 WF/3D. Apparecchio a modulazione d’ampiezza e di frequenza, a onde lunghe, medie forte e uitracorte (FM). Mediu fr<- 
nuenza AM a 468 kc/s e FM a 10,7 Mc/s. Amplificaziote stereofonica dei suoni, ton sei altoparlanti, due del quali elettrostaliri. Potenza d’useita 5 watt. 




































